+ 
D' STANISŁAW WRONA 


lekarz w Krzeszowicach 


przeżywszy lat 35, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 16 maja 1944 r. w Krakowie. 


Zwłoki zostaną przewiezione do Krzeszowic. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Czatkowiekiej w Krzeszowicach do kościoła parafialnego 
odbędzie się w piątek dnia 19 b. m. o godzinie po południu, a po odprawionych egzekwiach nastąpi 
eksportacja na cmentarz miejscowy — na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


żona, córka, rodzice i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w sobotę dnia 20 b. m. o godzinie rano w kościele paraf. w Krzeszowicach. 
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